Dr KAZIMIERZ 


lekarz 


przeżywszy lat 40, zmarł dnia 25 czerwca 1941 r. we Lwowie 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 13 kwietnia 1942 r. o godzinie 9 rano w kościele SS. Wizytek 
przy ul. Krowoderskiej w Krakowie, na które zapraszają w głębokim żalu pogrążeni 


rodzice. 


pocrzenowy „GONCORDIA” 
JANA WOLNEGO 
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